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HOBBIE BIIJJBI MOHOrEHEH PBIE B A3EPBAHJ],5KAHE 

T. K. MHKanjioB 

HHCTHTyT 30ojiornH AH A 3 CCP, Eany 

B CTaTBe onncaHM 4 hobux BH^a MOHoreHeTiraecKHX cocajibmjiKOB pojja 
Dactylogyrus Diesing, 1850 y JieHKopaHCKofi h apaKCHHCKofi xpaMyjm (Va- 
ricorhinus capoeta gracilis , V. capoeta sevangi) n KypHHCKoro yaaaa (Barbus 
lacerta cyri ), o6Hapy>KeHHHx b ropHMx ynacTKax pen Kypu, Apanca, Jlen- 
KopaH^aa b A 3ep6afifl>KaHe. 

1. Dactylogyrus araxicuin sp. n. (pnc. 1) 

X o 3 h ii h: JieHKopaHCKan n apaKCHHCKan xpaMyjra. JI o k a ji h 3 a- 
u, h h: >Ka6pLi. MecTo oCHapyjKeHUH: 6acceira Apanca h TaJiBim- 
ckhx pen, BnaAaiomHx b KacniracKoe Mope K)}KHee ycTBH Kypni. M a t e- 
p h a ji: 6 9K3. TojiOTHn xpaHHTCH b jiaOopaTopira napa 3 HTOB bo^hlix >khbot- 
HBIX MHCTHTyTa 300JI0rHH AH A 3 CCP. 



Phc. 1. Dactylogyrus araxicus sp. n. 

a — Boopywemie npnKpenuTejibHoro miCKa; 6 — KonyjmTHBHbift opraH; 
e — BarnHajihHoe OTBepcTne. 

OnncaHHe b h £ a. HepBH cpe^HeH BejraqHHBi, fljmiia Tejia 0.58 — 
0.66 npn MancHMaJiBHOH ninpime 0.23—0.40 mm. IIpHKpenHTejiBHoe Boopy- 
>KeiiHe coctoht nan oSbihho ,u;jih 9 toh rpynnn nepBen H3 napti moiijhbix cpe^nn- 
hlix Kpio^beB, 7 nap npaeBtix KpionteB, coe/jHHHTejiBHon n ^onoJiHHTejiBHon 
njiacTHHOK. Cpe^HHHBie kpiohbh HMeioT xopomo pa3BHTBie otpoctkh, fljiHimoe 
ocTpne, KOTopoe oTrpaHHnnBaeTCH bbicmkoh Ha BHyTpeHHeM npae ochobhoh 
nacra. YnacTOK bbicmkh c Hapy>KHon ctopohbi cjierna BBinyKjiBin. 06m;aH 
u;jiHHa cpe^HHHBix npionBeB 0.040—0.042, ^jiiraa Hapynmoro OTpocTKa 
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0.007—0.008, BHyTpeimero 0.015—0.016 mm. ^jiiraa octphh 0.011—0.012,, 
fljiiraa npaeBLix npionBeB 0.024—0.037 mm. CoeAHHHTejiBHan njiacTHHKa Ayro- 
o6pa3Han, pa3MepoM 0.006—0.007x0.025—0.026 mm. ^onoJiHHTejiBHaa njia¬ 
cTHHKa b BH^e a^hhhoh, nocpeAHHe nporayTOH njiacTHHKH, npan kotopoh 3a- 
Merao cy>KaioTCH. ^jiHHa ee 0.003—0.004 npn nrapHHe 0.023—0.024 mm. 
Tpy6na KonyjiHTHBHoro opraHa A^JiaeT noJiHBin npyr Bonpyr pa3ABoeHHoro 
noAAep>KHBaioiii,ero annapaTa. 06m,aH A*™na KonyjiHTHBHoro opraHa 0.046 — 
0.042 mm. ^jiHHa BarnHaJiBHOH TpySnn 0.016—0.017 mm. 

/(n^epeHAHajiBHLiH parH0 3. 3tot bha oneHB 6jih3ok 
k Dactylogyrus lenkorani Mikailov, 1969 h oTjranaeTCH ot Hero MeHBHiHMir 
pa3MepaMH Tejia, cpeAHHHBix h npaeBBix KpionBeB, (j)opMOH h SoJiBinen aJihhoh 
K onyjiHTHBHoro opraHa h hhoh JopMOH BarnHaJiBHOH TpySnn. 


2. Dactylogyrus gracilis sp. n. (pnc. 2) 

X o 3 h h h: jieHKopaHCKan h apaKCHHCKan xpaMyjin. JI o k a ji h 3 a- 
h, h h: >Ka6pBi. MecTo ohapyjKeHHH: SaccenH Apanca h TaJiBim- 
ckhx pen, BnaAaioiH,HX b KacmracKoe Mope lonmee ycTBH p. KypBi. M a t e- 
p h a ji: 2 3K3. roJioTHn xpaHHTCH b jiaSopaTopnn napa3HTOB boahbix >khbot- 
HBIX HHCTHTyTa 300JI0rHH AH A 3 CCP. 



Pnc. 2. Dactylogyrus gracilis sp. n. 
06o3HaHeiiHfl Te rae, hto h na pnc. 1. 


OnncaHHe b h a a. Mejinne, oneHB HenmBie nepBH, A^nna kotopbix 
H e npeBBimaeT 0.35 npn MaKCHMajiBHon mnpHHe 0.09 mm. 06m,aH A^nna cpe¬ 
AHHHBix KpioHBeB 0.029—0.030, A^na Hapynmoro oTpocTKa 0.003—0.004, 
AJiHHa BHyTpeHHero 0.010—0.011 mm. ^jihhb ochobhoh nacTH 0.022—0.024, 
AJiHHa pacniHpeHHoro OTAejia ochobhoh nacTH 0.007—0.008, a^hhb cy>Kemioro 
OTAejia ochobhoh nacTH 0.015—0.016, A^HHa octphh 0.011 mm. J^jiHHa npae- 
bbix KpioHBeB 0.018—0.021 mm. CoeAHHHTejiBHaa njiacTHHKa cjierna npomyTa, 
0.003x0.023—0.023 mm. ,I{onoJiHHTejiBHaH njiacTHHKa nan y D. chramulii 
Kojava, 1970, pa 3 MepoM 0.017—0.018x0.017—0.018 mm. KonyjiHTHBHBiH 
opraH oaeHB npocTon h coctoht H3 rpySoro noAAep>KHBaioii],ero annapaTa h 
kopotkoh Tpy0KH. 06m,aH A^HHa ero 0.025—0.026 mm. J^jiHHa BarnHaJiBHOH 
Tpy0KH 0.013 MM. 

/(H^epeHAHaJiBHBiE a h a r h o 3. 9tot bha oTjmnaeTCH ot 
Bcex H3BeCTHBIX RJ1K XpaMyJIH BHAOB AaKTHJIOTHpyCOB CBOHM AOBOJIBHO MaJIBIM 
pa3MepoM Tejia h otacjibhbix ero nacTen. KpoMe Toro, pe3K0 OTJinnaeTCH ot 
HHX (JopMOH cpeAHHHBix KpaeBBIX KpiOHBeB, COeAHHHTeJIBHOH, AOnOJIHHTeJIB- 
HOH nJiaCTHHKaMH H <j)OpMOH KOnyJIHTHBHOTO OpraHa H BarnHaJiBHOH Tpy0KH. 
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3. Dactylogyrus kendalanicus sp # n. (pnc. 3) 

X o 3 a h h: apaKCHHCKaa xpaMyjia. JIoKajiH3au;HH: >Ka6pBi.. 
MecTo o6Hapy»eHHH: 6acceHH Apanca. MaTepna ji: 8 3K3. 
ToJioTHn xpaHHTca b jiaGopaTopHH napa3HTOB bo^hbix jkhbothbix HHCTHTyTa 
300JiornH AH A3CCP. 

OnncaHne b h ^ a. KpynHLie aepBH, ^Jimia Tejia 0.66—0.70 npn 
MaKCHMaJiBHofi niHpHHe 0.15—0.18 mm. MonjHBie cpeflHHHLie Kpioata c xoporno 

pa 3 BHTLIMH OTpOCTKaMH, ftJIHHHBIM OCTpueM, KOTOpoe He OTrpaHHHHBaeTCH 
BLieMKOH OT OCHOBHOH HaCTH KpiOHKa, KaK 3 TO HaSjUOJjaeTCH y MHOrHX BHflOB 



Pnc. 3. Dactylogyrus kendalanicus sp. n. 
O0O3HaHeHHH Te me, hto h Ha pnc. 1. 


H3BecTHLix aepBefi jjaKTHJiorHpycoB, onncaHHLix c xpaMyjin. CoeflHHHTejiBHaa 
njiacTHHKa jmpoo6pa3Haa, a ftonoJiHHTejiBHaa — b $opMe TpeyroJiBHHKa, Ha 
Bepimme KOToporo HMeioTca HecKOJiBKo SyropnoB. OGnjaa ^Jimia cpe^HHHBix 
KpioHBeB 0.055—0.058, fljiHHa Hapyamoro oTpocTna 0.009—0.0010, BHyTpeH- 
Hero — 0.016—0.019, ji;jiHHa ochobhoh aacTH 0.041—0.042, fljiHHa ee pacmn- 
peHHoro oT^eJia 0.020—0.021, cy>KeHHoro 0.022—0.023, jjjiHHa ocTpna 
0.009—0.0010 mm. ^jiHHa KpaeBBix KpioaneB 0.024—0.035 mm. Pa3Mep coe^n- 
HHTejiBHofi njiacraHKH 0.009x0.038—0.039 AonoJiHHTejiBHOH 0.004—0.005X 
0.022—0.023 mm. 06m,aa flJiHHa KonyjiaTHBHoro opraHa 0.044—0.046 mm. 

/(H^epeHi^najiBHHH £ h a r h o 3. 3tot bha 6jih30k k Da¬ 
ctylogyrus varicorhini Bychowsky, 1957 h D. lenkorani Mikailov, 1969, ho 
OT jinaaeTca ot hhx no $opMe cpe^HHHBix h KpaeBBix KpioaneB, coejjHHHTejiB- 
HOH H flOnOJIHHTeJIBHOH nJiaCTHHOK H CBOeo6pa3HOH $OpMOH KonyjiaTHBHoro 
opraHa. 


4. Dactylogyrus akaraicus sp. n. (pnc. 4) 

X o 3 a h h : KypHHCKHH ycaa. JIoKaJiH3apna: >Ka6pBi. MecTo 
oSHapy^eHsa: Sacceim Apanca (p. AKapaaan). MaTepnaa: 
5 3K3. rOJIOTHn xpaHHTca B JiaSopaTOpHH napa3HTOB BOflHBIX >KHBOTHBIX HH¬ 
CTHTyTa 300JiorHH AH A3CCP, Bany. 

OnncaHne b h ^ a. Cpe^Hero pa3Mepa aepBH, ajihhoh 0.35—0.44 
npn HinpHHe Tejia 0.11—0.16 mm. MonpiBie cpejjHHHBie kpiohkh c xoporno pa3- 

BHTBIM BHyTpeHHHM H MeJIKHM HapyJKHBIM OTpOCTKaMH. Pa3Mep CpeflHHHBIX 

KpioareB 0.058—0.060, ^Jimia Hapyamoro OTpocTKa 0.004—0.005, BHyTpen- 
nero — 0.019—0.022, AJiHHa ochobhoh aacTH 0.043—0.044, ^jimia ee pacmn- 
peHHoro OT^ejia 0.015—0.017, cya^eHHoro — 0.027—0.028 mm. ^jiHHa oct- 
pna 0.016—0.017 mm. ^jiHHa KpaeBBix KpioaneB 0.024—0.034 mm. Coe^HHH- 
TejiBHaa njiacTHHKa nocpe^HHe chjibho BBirHyTa nasa^, a 3a#HHH Kpafi BorHy- 
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Toro yqacTKa hocht MeMSpaHOBH^Hyio KanMy. Pa3Mep coe^HHHTeJibHOH njia- 
cthhkh 0.004—0.006x0.037—0.042 mm. ^onoJiHHTejibHan njiacTHHKa 
qeTLipexjiyqeBan, pa3MepoM 0.038—0.041x0.022—0.023 mm. KonyjiHTHBHHH 
opraH coctoht H3 h3bhtoh He>KHOH TpySnn h no^AepHuiBaiomero annapaTa. 



Phc. 4. Dactylogyrus akaraicus sp. n. 
06 o 3 HaHeHHH tg me, hto h Ha pnc. 1. 


06m;aH KonyjiHTHBHoro opraHa 0.057—0.058 mm. BarimaJibHoe Boopy- 

>KeHne b BH^e HKopn, ^jihhoh 0.016—0.018 mm. 

JI,H$$epeHi^HajiBHHH ah a r h o 3. 3 tot bh# hgckojibko 
6 jih 30 K k Dactylogyrus goktschaicus (ryceB, 1966), ot KOToporo oTjmnaeTCH 
Sojibhihm pa3MepoM Tejia, cpe^HHHLix KpionteB, (fjopMon h Sojibhihm pa3MepoM 
KonyjiHTHBHoro opraHa, (j)opMon BarHHajibHoro BOopy>KeHHH h, KpoMe Toro, 
HaJiHHneM Ha 3aAneM BLinyKJiOM npae coe^HHHTejiBHon njiacTHHKH MeMSpaHo- 
BHftHOH KaHMLI. 
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NEW SPECIES OF MONOGENEANS FPOM FISHES OF AZERBAIJAN 

T. K. Mikailov 
SUMMARY 

Four species of monogeneans, Dactylogyrus araxicus sp. n., D. gracilis sp. n., D . ken - 
dalanicus sp. n., D. akaraicus sp. n., are described from fishes of the Kura basin and Ta- 
lysh rivers. 





